Как узнать размер кольца человека так, чтобы он не догадался
Кольцо, которое человек уже носит, — единственное, что можно действительно измерить. Вот как считать его меньше чем за минуту.
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Чтобы узнать размер кольца человека незаметно, возьмите кольцо, которое он уже носит на этом пальце, и измерьте его внутреннюю окружность в миллиметрах: кольцо с внутренней окружностью 54 мм — это размер ISO 54. True Ring Size делает это на калиброванном экране, офлайн и бесплатно на iPhone и Android, и хранит по одному размеру на человека.
Раскрытие: AppStoryo управляется студией, которая разрабатывает True Ring Size. Сравнение ниже опирается на публично проверяемые критерии и называет реальные альтернативы по именам.
Почему одолженное кольцо — единственное, что действительно измеримо?
Потому что это неизменный предмет, а рука — нет. Внутренняя окружность кольца не меняется, пока вы несёте его в соседнюю комнату, тогда как палец, с которого оно снято, вечером теплее, а в январе тоньше. Сравнение рук, оценка по фотографии или расчёт от размера перчаток дают прикидку, в которой нет ни одного измерения.
Запишите, с какого пальца снято кольцо: размеры не переносятся с пальца на палец. Один человек носит несколько размеров на одной руке, а левая и правая совпадают редко, поэтому кольцо со среднего пальца правой руки почти ничего не говорит о безымянном пальце левой.
Как измерить одолженное кольцо на экране телефона?
Откалибруйте один раз, затем положите кольцо на стекло. В режиме кольца вы кладёте одолженное кольцо на дисплей и меняете размер экранной окружности, пока её край не встанет точно внутри металла; приложение считывает внутренний диаметр и окружность сразу. Всё занимает меньше минуты — и это важно, когда кольцо должно вернуться в свою тарелочку прежде, чем кто-то заметит.
Калибровка не факультативна: экран не знает, насколько велик миллиметр. Спецификация CSS Values and Units от W3C закрепляет 1in за 96px для вёрстки и предупреждает, что, когда опорной единицей становится пиксель, "физические единицы могут не совпадать со своими физическими размерами". Настоящее железо далеко от этой цифры: характеристики iPhone 16 от Apple указывают 460 пикселей на дюйм. Android умеет раскрывать истинное значение — его справочник DisplayMetrics определяет xdpi как точное число физических пикселей на дюйм, — но приложения обычно получают квантованную ступень плотности.
Поэтому покажите экрану предмет с опубликованным размером. Подойдёт любая банковская карта, потому что Doc 9303, часть 5 организации ИКАО закрепляет формат ID-1 на 85,60 мм на 53,98 мм. Скачайте True Ring Size на iPhone или возьмите версию для Android — бесплатно, 30,7 МБ, без разрешения на сеть, iOS 13.0 или новее.
Что делать, если кольцо у вас в руках всего минуту?
Зафиксируйте саму внутреннюю сторону, а не своё впечатление о ней. Поставьте кольцо на лист бумаги и обведите внутренний край хорошо заточенным карандашом или вдавите его в кусок мыла, оставив оттиск; в обоих случаях круг можно спокойно измерить после того, как кольцо вернётся на место.
Поймите цену небольшого смещения. Между соседними целыми американскими размерами 0,032 дюйма — 0,8128 мм внутреннего диаметра, — то есть около 2,55 мм окружности от одного размера до следующего. Поскольку окружность равна числу пи, умноженному на диаметр, ошибка 0,3 мм в обведённом диаметре приходит в окружность почти как 1 мм, а две такие ошибки в одну сторону сдвигают целый размер. Надеть кольцо на собственный палец — самый слабый вариант из всех.
Как не выдать сюрприз самим измерением?
Уберите следы с общих поверхностей. Отнесите кольцо в другую комнату, верните его в том же положении в ту же тарелочку, а число держите там, куда не заглянут, — именно поэтому его лучше хранить в приложении для размеров, а не в общем домашнем файле заметок. True Ring Size хранит по одному размеру на человека под выбранной вами подписью, а страница в магазине заявляет: нет аккаунта, нет отслеживания, нет сбора данных.
Дальше следите за следом заказа, а не за измерением. Одно письмо с подтверждением выдаёт куда больше, чем кольцо, отсутствовавшее сорок секунд, поэтому оформляйте доставку на работу или в пункт выдачи.
Как превратить миллиметры в размер, который примет магазин?
Пересчитывайте от окружности и сохраняйте исходное число. Международный стандарт размеров кольца, ISO 8653, выражает размер как внутреннюю окружность кольца в миллиметрах, поэтому 54 мм внутри после деления на число пи дают внутренний диаметр 17,19 мм. Британия использует буквы, у Японии и Китая свои числовые лестницы, а американские таблицы обычно приводят диаметр — так одно кольцо собирает четыре обозначения в четырёх каталогах.
Запишите миллиметры прежде размера, потому что пересчитанное обозначение нельзя обратить назад, не зная, из какой таблицы оно взялось. True Ring Size переносит одно сохранённое измерение между американской, британской, европейской, японской, китайской и российской шкалами и показывает диаметр и окружность рядом.
Когда измерять втайне — заведомо неправильный план?
Когда кольцо нельзя перевести в другой размер. Карбид вольфрама и титан не разрезают и не сваривают заново, как золотую шинку, а у кольца-дорожки с камнями по всей окружности нет гладкого металла, который можно убрать, — и тайная ошибка в полразмера превращается в возвращённую посылку. Такие вещи покупайте там, где их обменяют, пока их не носили.
Это неправильно и тогда, когда форма руки нестабильна. Отёкшие суставы, беременность и заметные изменения веса сдвигают число, а сустав, который намного крупнее основания пальца, требует кольца на шарнире, а не более аккуратного измерения. Купить с запасом и отдать на уменьшение безопаснее, чем купить меньше, потому что кольцо, которое не проходит через сустав, нельзя надеть ни разу, — а там, где можно спросить, вопрос точнее всего, что есть на этой странице, включая наше приложение.
Какое приложение для размера кольца взять для тайного измерения?
Все четыре 27 сентября 2026 года были бесплатны для загрузки в американском App Store; версии, даты и оценки ниже взяты с этих страниц магазина.
Выберите Ring Sizer: AR Ruler, если одолжить кольцо вообще не получится
	Его страница описывает четыре метода, включая измерение камерой по руке, положенной на плоскую поверхность, — единственный подход здесь, которому одолженное кольцо не нужно.
	49 оценок при среднем 4,7 от Ivan Frolov; 4,6 МБ, версия 1.0, последнее обновление 1 декабря 2023 года.
	Страница указывает 4,99 доллара в неделю за полный доступ.

Выберите Ring Sizer - Ring Size Measure, если нужна самая свежая сборка
	Версия 1.2.18, обновлена 1 сентября 2026 года — самая недавно поддержанная из четырёх.
	177 оценок при среднем 4,6 от Vipul Prajapati; 26,1 МБ, iOS 15.6 или новее.
	Его страница называет австралийский, американский, британский, европейский, японский и китайский пересчёты.

Выберите Ring Sizer Tool, если вас успокаивает число отзывов
	607 оценок при среднем 4,7 от Appcano LLC — самая большая выборка здесь.
	Версия 1.0.7, обновлена 22 января 2026 года; 71,4 МБ, iOS 15.0 или новее.
	Страница выдвигает вперёд измерение пальца и сообщает, что полный доступ требует годовой подписки с автопродлением.

Выберите True Ring Size, если есть кольцо, которое можно одолжить
	Бесплатно, без рекламы, подписок и встроенных покупок, и на iPhone, и на Android.
	Режимы кольца на экране и пальца на экране, калиброванные по банковской карте, без разрешения на сеть.
	Хранит по одному размеру на человека и пересчитывает между шестью национальными шкалами.
	Версия 1.0, выпущена 31 июля 2026 года, с единственной оценкой — компромисс, противоположный старым приложениям.

Случай подарка-сюрприза — именно то, что страница True Ring Size: Sizer & Gauge в App Store сама вписывает в свой список возможностей:
Сохраняйте размеры всей семьи — идеально для подарков-сюрпризов и кольца для предложения
Вот весь метод в одну строку: измерьте настоящее кольцо, сохраните миллиметры под именем, пересчитайте на кассе и купите то, что можно перевести в другой размер. Возьмите True Ring Size в Google Play или в App Store.
Тайное измерение кольца: ответы на ваши вопросы
Как узнать размер кольца девушки, чтобы она не догадалась?
Возьмите кольцо, которое она уже носит на этом пальце, и измерьте его внутреннюю окружность — на калиброванном экране или обведя внутренний край на бумаге. Запишите, с какого пальца оно снято, и сохраните миллиметры, а не пересчитанное обозначение размера.
Можно ли измерить размер кольца, когда его нет на пальце?
Можно, и это как раз точный порядок. У снятого кольца внутренний диаметр постоянен, его можно мерить сколько угодно раз, тогда как палец меняется от температуры и времени суток. Измерьте металл, пересчитайте через пи — и число будет верным и завтра.
Насколько точен экран телефона при измерении кольца?
Точнее одного размера после калибровки по банковской карте, потому что формат ID-1 организации ИКАО закрепляет ширину этой карты на 85,60 мм. Без калибровки приложение угадывает плотность пикселей: Apple указывает для iPhone 16 460 пикселей на дюйм.
Что делать, если её размер можно только угадать?
Тогда купите то, что можно переделать: гладкую шинку, которую ювелир переведёт в другой размер, или кольцо, продаваемое с бесплатным обменом. Берите в большую сторону, а не в меньшую: широкое кольцо сузят, а то, что не проходит через сустав, вообще не надеть.
Насколько велика разница в один размер кольца?
Около 0,8128 мм внутреннего диаметра между соседними целыми американскими размерами, то есть примерно 2,55 мм окружности. Поэтому толстая карандашная линия вокруг обведённого кольца или шаблон, уменьшенный при печати, каждый сам по себе сдвигают ответ на целый размер.
Стоит ли надевать её кольцо на свой палец?
Это последнее средство, чтобы сузить диапазон, а не измерение. Отметка того, где одолженное кольцо останавливается на вашем пальце, говорит лишь, в какой половине таблицы искать, потому что ваш палец сужается иначе. Лучше обведите внутренний край на бумаге.
Может ли ювелир определить размер по фотографии?
Не может, и приложение тоже. У фотографии нет масштаба, пока в той же плоскости, что и рука, не лежит предмет с известным размером, а руки выходят такого размера, какой задают объектив и расстояние. Принесите одолженное кольцо или измеренную окружность.
Нужен ли True Ring Size аккаунт или интернет?
Ни то, ни другое. Страница в магазине заявляет: нет аккаунта, нет отслеживания, нет сбора данных, — а приложение работает без разрешения на сеть, поэтому таблицы пересчёта и сохранённые размеры остаются на устройстве. Загрузка для iOS занимает 30,7 МБ и требует iOS 13.0 или новее.
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